JOZEF de WASSILKO 


Nadinzynier c. k. kolei Pölnocnej Cesarza Ferdynanda, 


przeżywszy lat 5l, zasnął w Panu dnia 24-go Kwietnia 1896 roku 
na stacyı kolei Schönbrunn. 


W ciężkim smutku pozostała żona wraz z rodziną, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie z dworca kolei Północnej 
w Krakowie, w Niedzielę d. 26 Kwietnia o godz. 4 po południu, na Cmentarz miejscowy. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się we Wtorek d. 28 Kwietnia b. r. o godzinie 9 rano w Kościele św. Norberta. 


Zaktad pogrzebowy A. Szafranskiego w Krakow ic. 


